„Alien. Symbiont. Schurke. Venoms gefährlicher 
Erzfeind ist dafür bekannt, überall eine Spur 
der Verwüstung zu hinterlassen. Der Name 
verrät bereits alles. 
Carnage ist ein toller Schurke mit jeder 
Menge Charakter. Es war eine faszinierende 
Aufgabe, diese Eigenschaft mit dem Modell 
darzustellen. Fans werden sein unverwechselbares 
rot-schwarzes Erscheinungsbild, sein typisches 
gruseliges Lächeln und die spitzen Zähne sofort 
erkennen. 
Es ist immer sehr knifflig, etwas „Lebendiges“ mit 
LEGO® Steinen zu gestalten. Genau wie Venom 
ist auch Carnage ein Symbiont. Deshalb sollte 
er nicht als statische Maske wahrgenommen 
werden, sondern sich lebendig anfühlen. Mit 
seinem endgültigen Look dürfte uns das 
gelungen sein. 
Hoffentlich habt ihr beim Bauen des Modells 
genauso viel Spaß wie wir beim Entwerfen!“ 
LEGO® CREATIVE LEAD JESPER C. NIELSEN 


CARNAGE BEDEUTET VERWÜSTUNG. 
WAS FÜR EIN TREFFENDER NAME. 
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